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ÖSTERREICHISCHER GOLF-VERBAND 


Mannschaftsmeisterschaften Master Seniors 2018: Ergebnisse 


. 201 Kärtner Golfclub Dellach 
314 Colony Club Gutenhof 
703 Golfclub Innsbruck-Igls 
203 GC Moosburg Pörtschach 
603 Golf- & Landclub Ennstal 
504 GC ESR Zell am See 

302 GC Föhrenwald 

403 GC Wels 


GC Kitzbühel-Schwarzsee 
410 Golfclub Herzog Tassilo 
320 Golfclub Lengenfeld 
421 GC Stärk-Ansfelden 
614 Golfclub Murtal 
608 GC Schloß Frauenthal 
312 Golf & Country Club Brunn 
506 GC Gut Altentann 


GC Gut Murstätten 
720 GC Zillertal Uderns 
408 GC Stärk-Linz 
414 Golf Club Kremstal 


707 Golf & Countryclub Lärchenhof 


512 Golf Club Mittersill 


. 101 GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 


604 Thermengolfclub Fürstenfeld 


GC Wörthersee/Velden 
315 Golfclub Schönfeld 
710 Golfclub Wilder Kaiser 
621 Golfclub Graz Andritz 


319 GC GolfRange Wien-Achau 
311 Golfclub Haugschlag-Waldviertel 


. 102 Reiters GCC Bad Tatzmannsdorf 


621 Golfclub Graz Andritz 
716 Golfclub Seefeld Reith 


[Qualifikation 2019: 4 freie Plätze in Division 4! 
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Seitel 


GC Wien 

Salzkammergut Golfclub 
Golfclub Schloss Schönborn 
Linzer GC Luftenberg 
Golfclub Bad Waltersdorf 

GC Radstadt 

Golf-& Landclub Achensee 
Golfclub SWARCO Amstetten 


GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 
GC Gut Freiberg 

Golfclub Frühling 

Murhof 


GC Am Mondsee 
Golfpark Klopeinersee 
GC Spillern 

GC St. Pölten 


Golfclub Adamstal 

GC Donau 

UNION Golfclub Schloss Ernegg 
Golfclub Seefeld Reith 


Golfclub Urslautal 
GC Salzburg Eugendorf 
GC Schloss Ebreichsdorf 


Datum: 29.06.2018 


